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PART III 


Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


ഷൻ 


(2) 


( 1) 


നമ്പർ ഡി6 - 4083/ 2019. 


2019 ജൂ 


ലൈ 26 . 


നമ്പർ ഡി6 - 4028/ 2019 . 


2019 ജൂ 


ലൈ 26. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോളർ 1990 നവം ബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ 
പരീക്ഷയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ആന്റ് 
ഗവ . പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, ഷൊർണ്ണൂരിൽ നിന്നും 33521 
എന്ന രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ വിനോദ്, വി . സി. 
എന്ന ആൾക്ക്നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 
പോ യി രി ക്കു ന്നു . ആർക്കെ ങ്കിലും ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ടാ ളർ 2003 ഏപിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽതൃപ്രയാർ 
ശ്രീരാമ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ നിന്നും 82010515 എന്ന 
രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ രമ്യ , കെ . എം . എന്ന 
ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 
പോയി രി ക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാ സ ത്തി നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ടാ ള 


രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
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നമ്പർ ഡി6 - 4086/ 2019 . 


2019 ജൂ 


ലൈ 26. 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ടാ ളർ 2013 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് 
ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷ യിൽ ത്യാഗ രാ ജർ പോളി ടെ ക് നിക്ക് 
കോളേജ്, അളഗപ്പ നഗറിൽ നിന്നും 10030404 എന്ന രജിസ്റ്റർ 
നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ അനിൽ, എ . എൻ. എന്ന ആൾക്ക് 
നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാ സ ത്തി നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ള 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
കൈമനം, തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 
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